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CERATIZIT Luxembourg S.a r.l. 

Societe a responsabilite limitee 
L- Mamer 
B17122 

Extrait pour publication 

Nomination, renouvellement, fin de mandat des mandataires et/ou des personnes 

chargees du controle des comptes 

CERATIZIT Luxembourg S.a r.l. a depose en date du 19/01/2017 aupres du registre de commerce et des societes, les 
informations suivantes : 

Personne chargee du controle des comptes 

Modification / Renouvellement 

Deloitte Audit 

Immatricule(e) sous le numero B67895 
Adresse 560, Rue de Neudorf 

2220, Luxembourg, Luxembourg 

Fonction Reviseur d'entreprises agree 

Duree du mandat Determinee 

Date de nomination 17/06/2016 

Jusqu'a I'assemblee generate qui se tiendra en I'annee 2017 
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